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उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

__ शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 18 जुलाई, 2017 
का . आ . 2312 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में का . आ . 2199 ( अ), दिनांक 24 जून 2016 के 
भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुपालन में भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , 
खंड 3 , उपखंड (ii ) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , (उपभोक्ता मामले विभाग ) के अंतर्गत भारत 
सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता हैं : 
क्रम संख्या 10 ) अनुसूची के कॉलम ( 4) में “ लागू नहीं” को “ आई एस 2705 (भाग 1) : 1992 धारा ट्रांसफार्मर - विशिष्ट भाग 1 सामान्य 
अपेक्षाएं ” से प्रतिस्थापित करें । 
क्रम संख्या 10) अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में “ लागू नहीं ” को “ 18 जून 2018” से प्रतिस्थापित करें | 

[ सन्दर्भ : पब / 3/ 7 / 2017 -18 ] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 


CORRIGENDUM 


New Delhi , the 18th July, 2017 
S . 0 . 2312( E ). — Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the 
NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 
(Department of Consumer Affairs ) published in Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) of the Gazette of India , Extraordinary 


4482 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


vide S . O . 2199 ( E ) dated 24 June 2016 in pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules , 1987 , of the Gazette of India . 
Sl.no . 10 ) in column (4 ) of schedule – Substitute " IS 2705 (Part 1) : 1992 Current Transformers Part 1 General 
Requirements ” for “ NA ” 
Sl.no . 10 ) in Column (5 ) of schedule – Substitute “ 18 June 2018 ” for “ NA ” . 

[ Ref : PUB/3/7/2017-18 ] 
C .B . SINGH , Addl. Director General 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली,18 जुलाई , 2017 
का . आ . 2313 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में का . आ . 4026 ( अ), दिनांक 14 दिसम्बर 2016 एवं 
का . आ . 1597 ( अ) दिनांक 17 मई 2017 के भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुपालन 
में भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , 
( उपभोक्ता मामले विभाग ) के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता हैं : 
क्रम संख्या: 1 ) अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में “ 30 जून 2017 “ को 31 जुलाई 2017" से प्रतिस्थापित करें । 

[ सन्दर्भ : पब/ 3/7/ 2017 -18] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 18th July, 2017 


S .O . 2313( E ). — Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the 
NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs , Food & Public Distribution 
(Department of Consumer Affairs ) published in Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) of the Gazette of India , Extraordinary 
vide S . O . 4026 ( E ) dated 14 December 2016 and S . O . 1597 ( E ) dated 17 May 2017 in pursuance of clause (b ) of sub -rule 
( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 , of the Gazette of India . 


Sl. no . 1), column (5 ) of schedule - Substitute “31 July 2017 for 30 June 2017 ” . 


[ Ref : PUB/ 3 / 7/ 2017- 18 ] 
C .B . SINGH , Addl. Director General 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 18 जुलाई, 2017 
का . आ . 2314 ( अ ). - भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में का . आ . 2199 ( अ), दिनांक 24 जून 2016 के 
भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुपालन में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, 
खंड 3 , उपखंड ( ii) में प्रकाशित उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , ( उपभोक्ता मामले विभाग ) के अंतर्गत भारत 
सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता हैं : 
क्रम संख्या 11) अनुसूची के कॉलम ( 4) में “लागू नहीं ” को “ आई एस 2705 (भाग 2 ) : 1992 धारा ट्रांसफार्मर - विशिष्ट भाग 2 धारा 
मापन ट्रांसफार्मर ” से प्रतिस्थापित करें । 
क्रम संख्या 11) अनुसूची के कॉलम (5) में “ लागू नहीं ” को “ 18 जून 2018” से प्रतिस्थापित करें | 

[ सन्दर्भ: पब/ 3/7/ 2017-18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


[ TT II - QUE 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 18th July , 2017 


S . O .2314 ( E ). — Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the 
NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution 
(Department of Consumer Affairs ) published in Part II , Section 3 , Sub - section ( ii) of the Gazette of India , Extraordinary 
vide S . O .2199 ( E ) dated 24 June 2016 in pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987 , of the Gazette of India . 


Sl.no . 11) in column ( 4 ) of schedule – Substitute “ IS 2705 ( Part 2 ): 1992 Current Transformers Part 2 Measuring 
Current Transformers” for “ NA ” 


Sl.no . 11 ) in column (5) of schedule – Substitute “ 18 June 2018 ” for “ NA ” . 


[Ref: PUB/3 /7 / 2017 - 18 ] 


C . B . SINGH , Addl. Director General 


RAKESH SUKUL Date: 2017.07.25 18:02:15 + 05:30 
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